10 ohm 100 ohm 220 ohm 4,700 ohm 10.000 ohm —47.0000hm 220.000 ohm 


In quasi tutti | Trimmer il valore ohmico viene indicato utilizzando 3 numeri, | pri- 
mi due numeri sono significativi mentre il 3" numero indica quanti "zeri" occorre ag- 
giungere alle prime due cifre, Se sul corpo è stampigliato 100 il trimmer è da 10 ohm. Se 
è stampigliato 101 il trimmer è da 100 ohm, se è stampigliato 472 è da 4.700 ohm, 


